TABLE III. Series I.
Date, 1884	Actual mean rotation	Mean value of r	P	2.-'-/>±r	Temperature of Clark and R	Correction to 15°	Eotation corrected to standard	Temperature of CS2	Correction to 18°	Kotation corrected to 18°	Deviation from mean
	(2<z)						current				
May 5     .    .	1123-0	44	5032	1132-9	0 15-0	+o'-o	1132-9	0 16-8	-2-2	1130-7	+ 2-2
6     .    .	1086-7	205	5040	1132-8	15-6	-fO-8	1133-6	17-2	-1-4	1132-2	+ 3-7
7     .    .				1132-1	14-8	-0-3	1131-8	17'2	-1-4	1130-4	+ 1-9
9     .    .	1035-0	402	5046	1124-7	16-5	+ 2-1	1126-8	18-0	o-o	1126-8	-1-7
10     ..	1008-0	515	5033	1122-9	17-0	+ 2-8	1125-7	19-8	+ 3-2	1128-9	+ 0-4
13     .    .	1009-0	502	5019	1121-1	17-8	+ 3-9	1125-0	20-0	i3-6	1128-6	+ 0-1
15     .    .	1040-5	359	5028	1120-5	18-2	+ 4-5	1125-0	19-3	+ 2-3	1127-3	-1-2
16     .    .	543-6	2582	5026	1117-9	18-8	+ 5-3	1123-2	20-3	+ 4-1	1127-3	-1-2
19     .    .	589-0	2416	5050	1129-3	16-2	+ 1-7	1131-0	17-5	-0-9	1130-1	+ 1-G
21     .    .	681-2	1998	5065	1125-0	16-4	+ 2-0	1127-0	17-2	-1-4	1125-6	-2-9
23     .    .	664-6	2070	5062	1124-7	17-0	+ 2-8	1127-5	18-1	+ 0-2	1127-7	-0-8
26     .    .	755-0	1667	5066	1125-3	17-1	+ 3-0	1128-3	18-0	o-o	1128-3	-0-2
29     .    .			t   ,	1128-6	14-9	-o-i	1128-5	15-5	-4-5	1124-0	-4-5
31      .    .	685-4	2850	7194	1135-1	14-4	-0-8	1134-3	15-0	-5-4	1128-9	+ 0-4
June 2     .    .	640-7	3116	7164	1133-9	15-7	+ 1-0	1134-9	15-9	-3-8	1131-1	+ 2-6
Mean .							1129-0	17-7		1128-5	..
Series II.
June 3  . .	518-6	2719	7121	375-3	17-5	-fl-2	376-5	16-5	-0-9	375-6	-0-1
,, 5  • •	543-0	3168	7122	375-8	15-8	+ 0-4	376-2	16-3	-1-0	375-2	-0-5
„ 6  . .	393-5	323	7118     376-4		15-1	+0-0	376-4	15-6	-1-4	375-0	-0-7
„ 9  . .	552-9	3275	7110  ;   378-5		14-3	-0-3	378-2	15-9	-1-3	376-9	+ 1-2
Mean . . I i					'	j   376-8		16-1		375-7	
